ریخا << تحص 


۱ محتویات اسعار مستشفی الصفا 
آسعار الاقامة بالقسم الداخلی 

آتعاب الأطباء 

آسعار غرف العملیات و الخدمات الخاصة بها 

آسعار وحدات الرعاية المرکزة و الخدمات الخاصة بها 
اسعار الاشعات داخل الغرف 

آسعار العیادات الخارجية وخدماتها 

آسعار الطواری 

أشنا دا 

یمنح الطرف الأول للطرف النانی خصماً وقدره: 


د خصم ۳۵15 فقط خملسه غيتككفى المائة على الاشعگالتحالیل. 
"١‏ خصم 20 % فقط عشسرون فى المائة على خدمات الداخلی والاقامة عدا 


يتم اضافة بند 9015 خدمة طبية احما الفاتورة عدا الادوية . 


ت لاتشمل اتعاب الط ]ء و الأدوية 


منتجات بنك الدم و صبغات 
د بالعقد . 


- فى حالة عدم سداد مطالبتنا المالية خلال 60 یوم من تاريخ استلام المطالبة سوف 
يتم تلقائيا على الحاسب الالی تحویل التعاقد من اجل الى نقدی وبالتالی عدم قبول 
U‏ المحولین الا نقدا . 
NETE‏ ا اليد ا ETE‏ نت لا 
او غیرها یجب علی الجهة اخطار المستشفی بذلك کتابیا خلال 15 بوم من تاريخ 
استلام المطالبة والا آعتبرت المطالبات المسلمة صحيحة وواجبة السداد دون ای 


مللحنكا << چ5 


والرد عليها خلال اسبوع من استلامها علما بانه لا يجوز تاجيل سداد فواتير عن المدة 
المحددة لسداد المطالبة. 
- حالات الجراحات ذات السعر الخاص تقوم المستشفى باخطار الجهة المتعاقدة 
مقدما باتعاب الاطباء وتكاليف المستشفى للموافقه عليها وذلك اذا لم تكن الحالة 
- فى الحالات التى تتحمل فيها الجهات المتعاقدة بسقف مالى محدد للعلاج يجب ان 
ينص ذلك فى خطاب التحويل الاول على ان يتم اخطار المريض بذلك ويتعهد بسداد 
الفرق قبل الخروج من المستشفى. 
- لا تقبل المستشفی خطابات التحويل من الجهات المتعاقدة سواء بالعيادات 
الخارجية او بالقسم الداخلی بعد اتمام الخدمة اذا كان المریض قد تعامل على انه 
حالة خاصة ولیس حالة تعاقد وعلی المریض مراجعة جهة التعاقد لتسویه حسابه . 
- اذا طلبت جهة التعاقد شکل معین للمطالبة الشهرية یکون من شأنه تعطیل سير 
العمل بادارة المطالبات آو تاخیر اصدار المطالبات الشهرية بسیب عدم قدرة الحاسب 
اصدار المطالبة اش بالشکل الذی یصدره الحاسب الالی ولیس من حق جهة 
التعاقد رفض استلام المطالبة حیث سیتسبب ذلك فى وقف التعامل الاجل مع الجهة 
وتحویل التعاقد مع نقدی. 
- الادوية والمستلزمات الطبية لا تخضع لخصم التعاقد وتکون طبقا لکشف حساب 
المریض المستخرج من الحاسب الالی للمستشفی ولا یحق للجهة تعدیل او الغاء 
السعر لای سیب من الاسباب او طلب الاطلاع على فواتیر الشراء الخاصة بتلك 
المستلزمات او الادوية. 
- اتعاب الاطباء سواء زیارات ومتابعة طبية او عملیات جراحية لا تخضع لخصم 
التعاقد. 
- الاشعة الداخلی لا تخضع لای نسب خصم حيث تتم الاشعة داخل غرفة المریض او 
وحده الرعاية المرکزة بجهاز اشعة محمول بحضور استشاریر خاص. 
- يضاف ننسية 0, على قيمة فاتورة اي مستلزمات عظام أوبنك الدم أو أى 
مستلزمات مشتراة آو فی حالة استثجار أى اجهزة خاصة للعملیات أو أى فحوصات 
خارجية سبتم ارفاق صورة من فاتورة الایجار أو الشراء أو فاتورة الفحص وتکون 
غير خاضعة لخصم التعاقد. 
- نظرا لوجود جائحة كورونا يتم اضافی بند مکافحة عدوی بمبلغ 300 جنية یومیا وبتم 
الاقامة بالمستشفی عده ایام وتظهر بالفاتورة تحت بند فحوصات خارجية. 
- مرفق لسیادتکم اسعار الاشعة والتحالیل التی سوف ینم التعامل بها حتی 
3 . 


. قواعد عد عامة لتعامل الاحل : 

- قائمة الاسعار سوف تصیح mE‏ المفعول اعتبارا من 

- فى حالة اضافة خدمات طبية جديدة او تعدیل فى اسعار بعض الخدمات الواردة بقائمة 
الاسعار سوف يتم ابلاغ الجهات المتعاقدة بذلك وتصبح الأسعار المعدلة سارية المفعول بعد 
شهر من تاريخ الابلاغ ویعتبر تحویل الحالات ایضا بمثابة موافقة على هذا التعدیل ولن يعتد 
بعدم اعتماد اللجان الداخلية بالجهات المتعاقدة للتعدیلات. 

- .نج للطبيب المعالج عالمتمتشفی اجراء ابة جراخات غير فارده فى خظاب التخويل لیب 
طبى يتعلق بحياة المريض او لدفع ضرر مؤكد او لصالح المريض طبيا وسوف يتم ايضاح ذلك 
- عند عیام المسشقى بارال فاكين الو سرد الكعروس لطلت اتحصول على نواففات ذل 
تتلق ردا من الجهة خلال 24 ساعة يعتبر ذلك بمثابة موافقة على الاجراء المطلوب طالما 
لدينا تاكيد بارسال الفاكس او البريد الاليكترونى للجهة. 


مللحنكا << ی 


- اسعار خدمات المعمل والاشعة قابلة للزيادة نتيجة زيادة تكاليف خامات الاشعة والتحاليل 
باخطار مسبق قبل تطبيقها بشهر 
- لا تقبل المستشفى الحالات ٠‏ المعدية الوبائية وتحول الحالات التى يثبت انها حالة معدية من 
- فى حالة وجود اسعار خاصة اد کشف بالعيادات الخارجية خاص ببعض الاستشاريين 
المصريين او الخبراء الاجانب . يجب النص على الموافقة علية وعلى قيمتة مسبقا فى خطاب 
التحويل. 

- الاستشارة مره واحدة خلال اسبوع من تاريخ الكشف. 
- الاستشارة مره واحدة بالعيادات الخارجية لمرضى القتسم الداغلی بعد خروجهم من 
ال توضح كيقية التعا FUE f‏ مع مرضاها سا بالعيادات e‏ او القسم الداخلی 
او الطواریء كما يقع على الجهة وحدها إخطارنا باية تعديلات قد تطرأ فى هذا الشأن . 
- خدمات وكشف الطوارىء غير خاضع 

۳ اضاقه بند 15 ٩6‏ خدمة عليه ع اجمالی الفاتورة عدا الادوية 


آسعار الاقامة الداخلية 


الغرفة الاقامة 


الجناح 6000 


الدرجة الأولى االمهتارة 


مللحنكا << ی 


الدرجة الاولى مبنى عدن 


1 الظفل اقل .من (12 نة مع مرافق واخد بحسب تمن الغرقة فقظ. 
2اافامة لمدة(12 ساعة) اه اقل تحسب تصق يود 


3 الاقامة تحسب من آى وقت دخول خی البو الثالى الساعة ( 12 


ظهراً ). 


مللحنكا << ی 


الخدمة 
فى حالة احتياج المريض لاكسجين بالغرفة 
زبارة الاستشاری /الزيارة الاولی 
زيارة الاستشاری عند الاستدعاء يعد العاشرة مساء 
متابعة الاستشاری ( زیارات متکررة ) / الزیارة 
اشراف طبی بوحدتی الرعاية ورعاية القلب غير خاضعة 
لخضم التعاقد آلنوم 
اشراف طن عاج كيماوى عن الوم الواجد 
اتعاب تمريض عن اليوم الواحد بالغرف 
اتعاب استشاری الاورام لجلسات العلاج الکیماوی عن 
الحلسة الواعدة 
اتعاب تمريض عن اليوم الواحد بالرعاية / العمليات 
اتعاب استشارى التخدير تركيب كانيولا 
اتعاب اطباء لتركيب انبوبة صدرية بالغرفة او الرعاية 
ااب اطياء تذل من العضاة الیلهری بالقرقة وال ماد 
اعات اطبا ع .من الفضاه اللمری بالقرقة / الرعاية 
اتعاب اطباء عينة من الكلى بالغرفة / الرعاية 
اتعاب تركيب قسطرة كلى مستديمة 
اتعاب تركيب كانيولا مركزية 
اتعاب سحب عينة بالقسطرة 
اتعاب تركيب ./ا.© 
جلسة الغسيل الكلوى بخلاف قيمة الفلتر والمستلزمات 
جلسة فصل البلازما بخلاف قيمة الالبومين والبلازما والفلتر 
والعسسا رمات 
غازات بالدم 
غازات بالدم مكرر 
مستلزمات متناهية الصغر عن اليوم بالرعاية 
مستلزمات متناهية الصغر عن اليوم بالغرفة 
مستلزمات متناهية الصغر عن الاجراء الواحد بالعمليات / 


هبییتتت کی .ص۲۱۲ > قر 


لح یخا دع د 


القسطرة 

اشراف طبى على نقل الدم 

اتعاب طبيب تخدير لرفم او تسليك بور ا کات 
اتعاب طبيب تخدير لتركيب ماهوكر 

اتعاب تركيب قسطرة خارج الام الجافية 
اقاب حفن | سحب من سائل آلتخاع آلشوکی 


اک 


مللحنكا << ی 


دوبلر على شرايين البطن 

دوبلر على شرايين الطرفين السفليين 

دوبلر على اورده اوشرايين طرف سفلى واحد 

دوبلر على الشرايين السباتية 

دوبلر على شرايين الجمجمة والسباتية 

دوبلر على شرايين الجمجمة 

دوبلر على الشرايين/اوردة العنق/ الحوض/ الحرفية 
دوبلر على شرايين الكلى/الطرفين. علوى وسفلى/اوردة 
لجان 

دوبلر على شرايين الخصيتين 


دوبلر على اورده طرف علوى واحد 

ا فلن آل س 

موجات صوتية على القلب للکبار/الاطفال 

موجات صوتية على البطن والحوض/الخصيتين/الغدة الدرقية 
عينة بالموجات آلصوتية 

موجات صوتية للعنق 

موجات صوتية على البطن / الحوض / الصدر 


الاشعة الداختی لاخضع اسب خفنم حيت :نم الاشعة داخل قرقة المريض 


أتعاب الحرا 
مهارة كبري 
12000 


کی وچ لالس عم 1 ۲ > 1] 


سک فا دع د ای 


التخدير 6000 3600 20 1500 900 


المساعد 4000 2400 1400 1000 600 


ملاحظات : 
- هذه الاسعار غير خاضعة لخصم التعاقد . 
- هذه الاتعاب خاصة بالاطباء لجمیع العملیات باستثناءالجراحات ذات 
الطابع الخاص مثل : 
1. جراحات العظام المتقدمة 
2 جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقری 
3 جراحات القلب والصدر 
4 جراحات الاوعية الدموية 
5 جراحات الاورام 
يتم الاتفاق علیها مسبقا بالنسبة لاجر الجراح - اجر التخدیر 9630 
والمساعدین 9۵20 
فم إغبيار ااظیای المعالعين.من سفن :فاتمة السادة الاسباتةة الا یاه 
العاملين بالمشستشفى. فقط و القابلين للتعامل. مغ التعاقدات: 
لا يحق للطرف الثانى طلب طبيب من غير الأطباء العاملين بالمستشفى 
إلا بعد موافقة الإدارة و ذلك قبل إستدعاء الطبیب. . . 
يوافق' الغميل على أسعار التعامل مع الفستشفى طبقا لقوائم .الاشعار 
وخاصةً بالنسبة للمستهلكات والخيوط والمستلزمات الجراحية والطبية 
والاجهزة المستخدمة بالعمليات والرغاية المركزة: کون طبقا لكشف 
الحساب و لا يحق للعميل الإعتراض عليها أو مقارنتها بالبدائل المطروحة 
بالسوق و ذلك نظراً للتفاوت الشديد فى أسعار هذه المنتجات حسب 
النوعية و بلد المنشاً. 


أسعار غرف العملياتث 


صرحت 2ه ج 


الغازات الطبية ( اكسجين. / نیتروز ) 


الس اكات الخوط الح اف والاجيدة 


طبقا للاستخدام ولما هو وارد 


البیان السعر 

جهاز قياس نسبه ثانى اكسيد الکربون 002 150 
میکروسکوب مخ واعصاب وعمود فقری جنیه 15 
رسم استخدام عدسه + Light Source‏ 1250 
ردم ااستخدام کامیر | ۴5 2750 
رسم استخدام جهاز هارمونيك 750 
مجموعة متظار بطن. ۲۱ 2750 
ردم استخدام ج ر شفط دهون 2000 
رسم استخدام جهاز ترقیع دیرماتوم 1750 
رسم استخدام سونار بالعملیات 650 
استعمال جهاز ۱۳۵96 / للدقیقه جنیه 15 
استخدام جهاز الكي لحالات الجلدية 500 
استخدام جهاز الكي لحالات الجلدية في حاله تعدد 700 
السنطات 

استخدام جهاز تفتیت الحصوات بالموجات التصادمية 2500 
استخدام جهاز شیفر 1500 
جهاز منظار انف واذن تشخيصي 1200 
جهاز منظار عظام 2750 
جهاز منظار مسالك 2250 
جهاز میکروسکوب 1400 
جهاز ميكروسكوب للانابيب 700 10 
_ | خا دة عا ةا . AEAN‏ 


مللحنكا << ی 


- وفى حالة استئجار اى اجهزة خاصة للعمليات سيتم ارفاق صورة فاتورة الايجار واضافة 
نسبة 10 % على قيمة الفاتورة ( غير خاضعه للخصم ). 
- يضاف 10 % على ای فاتورة مستلزمات خارجية مع ارفاق صورة الفاتورة 


( غيرخاضعة للخصم ). 


الإقامة 24 ساعة 


جهان الف الضتاعى ‏ ال 


تحليل غازات فى الدم 


طیکیخا << ی 


تحليل قارات بالدم متكرر 


مضخة محاليل وريدية / اليوم 


الإدوية و المستلزمات 


ا 
لا 


"ابم يرم بن ىع سن O‏ ل 0O‏ ها 


۾ تیاده الحراجة eT‏ 

: عيادة الأنف والأذن والحنجرة. 

:. غياذة الأمراسن الاطة و السكن. 
ادة آمر اض القساء: والتولية: 

. عيادة جراحة العظام. 

. عيادة المخ والأعصاب. 

. عيادة الأمراض الجلدية والتناسلية. 
. عيادة جراحة الأوعية الدموية. 

. عيادة الجهاز الهضمی والکبد. 

. عيادة الأطفال. 

د اة ام اض القلب: 


ریخا و a‏ ی 


9 غيادة آمراض الضر. 

3. عيادة جراحة التجمیل. 

4 عیادات مارینا الطبية (الساحل الشمالی) وتخصصاتها رمد.باطنة وقلب.اطفال.انف 
واذن.جراحة .عظام 

5 عیادات الصفا كلينك (الشیخ زايد ) امریکانا بلازا 

- آسعار الکشف : 600 جنیها لجمیع التخصصات . 


موجات صوتية على البطن والحوض 
٠‏ فحوصات القلب: 


رسم قلب (۳0۵) (غير شامل الالکتیرود) 350 
رسم قلب مستمر 24 ساعة )1H01۲۴8(‏ 1600 
رسم قلب مستمر 48 ساعة (1۲1011۳۴۳) 1800 
رسم قلب مستمر 72 ساعة (1101:1۳۳) 2200 
نتم دقع اصن جهاز 0017۳۸٠‏ ملغ 500 جنيه. (ويسترة عند ارجاع الجهاز) 


» فحوصات الأهدا ض الصدرية: 


وظائف رئة كاملة + نفاذية غازات( 21:00) 
ظائقي رئة أولية 

جلسة إستنشاق 

اختبار حساسية شعب هوائية 

قياس وظائف النوم 

منظار شعبي ليفي بالابرة 

بذل من السائل البلوري 


مالحتكا 2د 5z‏ 


منظار مع استخدام جهاز الكى 


* خدمات عبادة النساء: 


موجات صوتية عن طريق المهبل 
اتعاب متابعة حمل لكل مرة 


يتم اق عليها منسيقا ارال ماقف سعرية قبل اخراء الفخض وذلك 16 
الوا على کاس عاف لى تسب کی 


سعر جلسة العلاج الطبيعى (لاتخضع لاى نسب خصم ) 


آسعار خدمات قسم الطواری 


کشف الطوارة / کل تخصص 


مللحنكا << 5 


اتعاب تركيب او رفع قسطرة بول 

اتعاب عمل غرز جراحية 

اتعاب عمل غرز جراحية بواسطة جراح تجميل 
اتعاب استئصال جسم غريب او كيس دهنی 
اهاب حشوة انق نازفة / لكل جهه 

اتعاب رد خلع كتف 

اتعاب رد خلع کوع 

اتعاب رد خلع ركبة 

اتعاب غیار على الجرح 

اقات روهام امه 

اتعاب وضع او رفع جبس 

اتعاب غیار للحروق 

موجات صوتية علی القلب 

موجات صوتية على البطن والحوض/الخصیتین/الغدة 
الدر قية 

غازات بالدم 

موجات صوتية علی البطن / الحوض / الصدر 
دوبلر على اوردة او شرایین طرف سفلی واحد 
دوبلر على شرايين الکلی/الطرفین علوی وسفلی/اوردة 
ا 

دوبلر على شرايين الخصیتین 


600 


مللحنكا << ی 


ل PTE‏ 
خدمة حقن بالوريد 

جلسة بخار ( نيو بوليزر ) ولا تشمل الادوية 

رسم استخدام غرفة الطوارىء لفك غرز 

رسم استخدام غرفة الطواریء لوضع او رفع جبس 
رسم القلب غير شامل الالکتیرود 


ف غير مامله اامتسطوناتی و الوط الح اجه الس ية 
ف کی ها همست خض 


سحیخا << ی 


ا فسات اس 
. المستزمات الاضافية ( الدعامات المستخدمة - سلك مرشد 
اضافی ‏ دواء مذیب الجلطة - بالون التوسیع الاضافية - جهاز شفط 
الحلظات- والصيفات المسکومه وها شتحومن اضافات: 
. اتعاب اطباء للقسطرة التشخيصية 3000 جنيه. 
4. اتعاب اطباء عن التوسيع بالبالون + تركيب اول دعامة 6500 جنية 
( ويضاف 4000 جنية عن كل دعامة ). 
يضاف قيمة %10 على قانورة متطمات: القلي او ات أجهدة 
مشتراه (موافقة مسبقة بالجهاز ونوعة ). 
6. اتعاب تركيب منظم القلب 12000 جنيه. 
7 اتعاب تركيب قسطرة مخية بدون تركيب دعامات 
0 ج 
. اتعاب تركيب قسطرة مخية مع تركيب دعامات 
0 ج 
اقاب قسطرة بالاقفة التزاغلية يدون پر کیت دقامات 
0 ج 
0 اعاب قسطرة تالاشفة التداخلیه يدون تركيب دغاهات 
0 ج 
1. اتعاب حقن كيماوى 
0 ج 
2 اساب حفن اشغاعی 
00 ج 


که بل ومس عم ۲ ۲ > 1] 


سک فا دع د ای 


13. اتعاب قسطرة بالاشعة التداخلية قنوات مرارية 
0 ج 

4 اتعاب قسطرة بالاشعه. التداخلية وقف توف 
0 ج 


السعر 
فتح غرفة القسطرة 0 / الساعة 


واف 00خ عن گل تضق اة 

غير شاملة الاتی : 

ل المسغلرمنات اليه 

2 المستزفات الاهافة ( الدعامات المستخدمة - سلك مرشد اضاقی.. وواء 
مذيب الجلطة - بالون التوسيع الاضافية - جهاز شفط الجلطات- والصبغات 
المستخدمة ).هما تد ون اصا فا 

3 اتعاب الاطباء للقسطرة الطرفية 4000 جنیه. 

4.اتعاب اطباء عن التوسیع بالبالون + ترکیب اول دعامة 8000 جنیه 

( ویضاف 4000 جنیه عن كل دعامة). 

5 يضاف مه 10 على قاثورة متظامات القلب. آه آق اخيرة مشفراه 


(موافقة مسبقة بالجهاز ونوعة ). 


